1_ الصیغه الكيميائية لکروهات النحاس | هي 
CuCro4‏ 

Cu2Cro4 © 
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التعليقات على الاجابات غير الصحيحة 


لان النخاس تکافز احادي ( حاطط شرطه واحده ) في السؤال والكرومات ت 


التقاط 


2- رهز الديكاين هو .... 
C10H20‏ 
C10H22‏ 
© 610۳718 


C9H20 


التعليقات على الاجابات غير الصحيحة 


الانه تيع قانون الالكاين ... تضرب الكربون فى 2 وتزود 2 


التقاط 


3_ المرخب 8 الناتج من اتحاد غاز الهستخدم في هواء الشهیق مع 


عنصر المستخدم صناعه طائرات المیج المقاتله هو E‏ 
500 
© 5203 
Tio‏ 
ScO3‏ 


التعليقات على الاجابات غير الصحيحة 


الاسكانديوم تلاتى التكاقؤ والاکسجین 


4- عدد الالکترونات المفرده في 2+ع۴ هو .... 
2 
6 
۹9 
5 


التعليقات على الاجابات غير الصحيحة 


الحديد هيفقد 2 الكترون من 5 فيتيقى 6 الكترون فى 0 ولما توزعهم داخل الخمس 


بعات هتلاقى 4 الكترونات مفرده 


+ ل سبد 


5- عدد الالکترونات المفرده في 3+:۱۱ تساوي عدد الالکترونات 
العفرده في ... 


240 


+ | سد 


25Mn+2 
34 23۷ © 


26Fe+3 


میات على الاجابات غير الصحيحة #2 5 


بن 8 وواحد الكترون الكترونات نضعهم داخل المریمات هنلاقي 3 الکترونات مفرده ....... وهتلاقي فى 


ات الفانديوم عند توزيعه عنده 3 الکتروز 


6- إذا علمت أن هناك مركب عضوي عدد ذرات الکربون 3 
والهيدروجين 8 فان هذا المرکب ... 
© الكان 
اکن 
الكاين 
التعليقات على الاجايات غير الصحيحة 


الرمز 3148© 


فيبقا الكان 


7- عنصر يستخدم ف زنبرك السيارات فان عدد الالکترونات المفرده 5 5 
تساوى ... 1 قال 5 


1 


2 


عنصر الفانديوم عنده 3 مقرد 


8- عدد الأكسجين في صودا الغسيل يساوي .... > | سس 


2 
14 

۳7 13 © 
17 

التعليفات على الاجابات غير الصحيحة _ 1 


رمز صودا الیل 82003.101420 تمام هتلاقيها قي الصفحه رقم 3:) 
هتحسب الاكسجين كام واحده هتلافيها 13 


الکالسیوم 


لرانسیرم 


التعليقات على الاجایات غير الصحيحة 


لانه غااااز غااااز خامل .... 


ساممك انه غاز خامل 


بس هو غاز 


0 عند تفاعل غاز الکلور مع الالوهنیوم فان معامل اور ناا و لس 
يكون ... 


7 
8 


5 
3 3 © 


لیات على الاجايات غير السحيحة #2 Mm‏ 


لان المعادله هتتكتب الاول وبعد كده توزن وتشوف الكلور قدامه كام على الشمال (وزن). 
هتتكتب كده 
803 ب 3012 + 2۸1 


1- رهز الجير العطفي هو 


Cao 


> | شید 


7 Ca(oH)2 © 
6220 () 
CuO O) 


التعليقات على الاجايات غير الصحيحة 7 i‏ 


الجير الحي هو 680 
الجير المطفی هو 68)0۳0(2 
اهتلاقيها فى الصفحه رقم 3 فى الملزمة 


2- عند تفاعل 2 مول من نترات الالومنيوم فان عدد الاكسجين 3 ا النقاط 


16 

© 18 س 
12 
7 

التعليدات على الاجابات غير الصحيحة # u‏ 


معني كلمة مول يعني الوزن ((( الرقم النى على التتمال ))). 
نكتب نترات الالومتيوم ۸!03(3) ۸ 

بعد کده تحط قدام المركب عدد المولات اللي هيه 2 
۸۱092 

نحسب عدد الاكسجين هيطلع 18 

والسلام عليكم ورحمه الله وبرکاقه :) 


3- عدد روابط سجما بين ذرات كربون والهيدروجين في مركب > | سس 
الهکسان هو .... 9 


324 14 © 
15 
16 
19 

التعليدات على الاجابات غير الصحيحة 2 I‏ 


لان رمز الهكسان 661414 
ارسم الكربون 3 


4- بورات الخارجين |١‏ الصيغة الكيميائية لها 5 


التقاط 


۳ 


200602 
2603 
230603 


37 2030803(2 © 


التعليقات على الاجابات غير الصحيحة 72 2 


الخارصين تكافق تنائي 
والبورات تكافؤ تلات 

واعمل المقص 

والرموز صفحه 2 وصفحه 3 

وشکرا لتعاوتكم معان .... حمله تكد عليهم 


د محمد رزق 


5- |ذا علمت أن الکتله المولیه لمرکب عضوي تساوي 30 جرام 


ويحتوي علي 6 ذرات هيدروجين فإن هذا المركب هو .... علما بان 8 8 سس 
(H=1/12=C)‏ 


C2H4 

34 62۷6 © 
C3H6 
C4H6 


التعلياك على الاجابات غير الصميحة. 2# I‏ 


بص یا صاهبی 
اول شي يعني ايه كثله جزيئية معانا ان الم رکب كله هنعوض عنه 


اللي فى الاقواس 


يعني بيساطه خد الاختيارات وامسك كل مركب وعوض عن كريون 12 والهيدروجين 1 وانا كتبتلك الارقام في السؤال ( الارقام دي يعني العدد الكتلي ) 


يعني لو مسكنا 62106 نعوض عن الگربون 12 والهيدروجين 1 
2ي 2 + في 6 = 30 


لو مش واضحه عرفتي على وس وهبعتلك حلها 


